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Kleine Anfrage 

der Abgeordneten Schulte (Menden), Schmidt (Hamburg-Neustadt) und der Fraktion 
DIE GRÜNEN 


Ungelöste Probleme der Atommüllzwischenlagerung in Gorieben und Ahaus 


Das sogenannte Entsorgungskonzept der Bundesregierung sieht 
als einen Teil der „Entsorgungs" versorge für den Betrieb der 
bundesdeutschen Kernkraftwerke die Möglichkeit der sogenann- 
ten Zwischenlagerung abgebrannter Brennelemente in kraft- 
werkseigenen Lagerbecken oder in externen Zwischenlagern an. 
Dabei wurden nach der Regierungserklärung des niedersächsi- 
schen Ministerpräsidenten Dr. Albrecht zum NEZ Gorieben vom 
16. Mai 1979, in der die Ncißlagerung abgebrannter Brennele- 
mente axifgnmd ihres Gefährdungspotentials als nicht genehmi- 
gxmgsfähig beurteilt wurde, Anträge auf die Errichtimg der Nciß- 
Zwischenlager nicht weiterverfolgt. Statt dessen wurde von der 
Industrie forciert das Konzept der sog. Trockenlagenmg entwik- 
kelt, bei dem die Brennelemente unter weitestgehendem Verzicht 
auf aktive Sicherheitssysteme in modifizierten Transportbehältern 
gelagert werden sollen. 

Ein solches Trocken-Zwischenlager bei Gorieben ist fertiggestellt, 
eine Einlagerung von Brennelementen jedoch seit dem 22. März 
1985 untersagt. 

Auch der Bau eines zweiten Zwischenlagers in Ahaus ist mit der 
Entscheidimg des OVG Münsters vom 4. Juni 1985 juristisch 
gestoppt. 

Beide Zwischenlager sollten ursprünglich etwa 1 500 1 abgebrann- 
ter Brennelemente auf nehmen. 

Wir fragen vor diesem Hintergrund die Bundesregierung: 

1. Ab welchem Zeitraum wird 

a) das Zwischenlager Gorieben, 

b) das Zwischenlager Ahaus 

€ds „Entsorgimgs" nach weis für welche der in Bau oder 
Betrieb befindlichen Atomkraftwerke der Bundesrepublik 
Deutschland benötigt? 

2. Für welche der in Betrieb befindlichen Atomkraftwerke sind 
die Zwischenlager in Gorieben imd Ahaus Bestandteü ihres 
„ Entsorgungs " nachweises? 
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3. Welche weiteren AtommüU-Trockenlager sind neben denen 
in Gerieben und Ahaus vorgesehen? 

In welchem Verfahrensstand befinden sich diese (Termine der 
Antragstellung und der Öffentlichkeitsbeteiligung, Vergabe 
von Gutachten, angestrebter Bau- und Betriebsbeginn)? 

4. Im Bescheid 1/1984 des Niedersächsischen Ministers für Bun- 
desangelegenheiten zum Atomkraftwerk Unterweser, der 
u. a. den Einsatz von Mischoxid-Elementen genehmigt, wird 
für die Einlagerung dieser Elemente im Zwischenlager Gerie- 
ben auf ein diesbezügliches z. Z. anhängiges atomrechtliches 
Genehmigungsverfahren verwiesen. 

a) Kcinn die Bimdesregienmg diesen Sachverhalt bestätigen? 

b) Falls ja, wie ist der derzeitige Verfahrensstand bezüghch 
— Datum der Antragstellung 

— Vergabe von Gutachten (an wen) und Termine deren 
Fertigstellung 

— cingestrebter Termin für einen Genehmigungsbescheid? 

c) Ist auch für Ahaus ein Antrag auf Einlagerung von Misch- 
oxid-Elementen gestellt oder beabsichtigt? 

5. Existieren darüber hinaus Anträge zur Trockenlagerung von 
Hochabbrand-Brennelementen oder Elementen anderer 
Reaktorlinien cds LWR? 

Wenn ja, welche für welche Lagerstandorte? 

6. Der „Auflistung aller bestehenden und geplanten Anlagen 
des Brennstoffkreislaufs" des BMI (RS-AGK 1 - 513 200/3) ist 
zu entnehmen, daß im Zwischenlager Ahaus THTR Brennele- 
mente eingelagert werden sollen. Da diese Brennelemente 
bekanntlich nicht wiederaufgearbeitet werden sollen, handelt 
es sich zweifelsfrei um Atommüll. 

Hält die Bundesregienmg in Anbetracht dieser Tatsachen 
eine Aufbewahrungsgenehmigung nach § 6 AtG für THTR 
Brennelemente für ausreichend? 

7. Welche Ändenmgen oder Nachrüstmaßnahmen - wie z. B. 
Ändenmg des Behälter-Deckelkonzeptes, Bau einer EVA*)- 
geschützten Halle etc. - plant die Bundesregienmg als Aufla- 
gen, um die ursprünglich geplante und der Bevölkerung 
immer wieder zugesagte Sicherheit der Trockenlagerung 
gegenüber EVA^)-Störfällen doch noch gewährleisten zu 
können? 

8. Wie beurteüt es die Bundesregierung, daß die DWK in ihrem 
Sicherheitsbericht zum Transportbehälterlager Ahaus vom 
Juli 1982 zur Frage der Störfälle ausführt: „Die Sicherheitsbe- 
trachtimgen zeigen, daß beim Transportbehälterlager bei den 
naturbedingten bzw. zivilisatorisch bedingten Störfällen die 
dichte Umschließung erhalten bleibt". (a.a.O., S. 5.3-1), 


*) EVA = „Einwirkung von außen" 
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obwohl ihr die gegenteiligen Ergebnisse der von der Bundes- 
anstalt für Materialprüfung durchgeführten Beschußversuche 
seit 1980 bekannt sind? 

9. Bisher wurden bzw. werden eine Reihe von experimentellen 
Untersuchimgen mit beladenen Castor-Behältem durch- 
geführt. 

Welche Untersuchimgsprogramme wurden bzw. werden von 
welchen Institutionen durchgeführt? 

10. Liegen über diese Untersuchimgen Zwischen- bzw. Endbe- 
richte vor? 

11. Warm imd wo sind diese Berichte veröffentlicht worden? 
Wenn dies bisher lücht geschehen ist, köimen diese Berichte 
zugänghch gemacht werden? 

12. Welche Erkenntiüsse hat die Bvmdesregierung hinsichtlich 
des Wasserdampfgehaltes in beladenen Castor-Behältem? 

13. Welche jeweiligen Höchstmengen an Wasserdampf hält die 
Bundesregierung für die einzelnen Castor-Behälter-Typen für 
ungefährlich? 

14. Innerhalb welcher Untersuchimgsprogramme und mit wel- 
chen Meßmethoden wurde der Wasserdampfgehalt in belade- 
nen Castor-Behältem nachgewiesen? 

15. Welche möglichen Effekte sind durch Wasserdampf im 
Castor-Behälter zu erwarten? 

16. Kann die Bundesregierung ausschließen, daß es durch Was- 
serstoff zu einer zunehmenden Versprödimg der HüllTohre 
der Brennstäbe kommt? 

17. Der Standort des Zwischenlagers Ahaus liegt innerhalb eines 

nülitärischen Tieffluggebietes und wird von drei weiteren 
Nachttiefflugstrecken tangiert. * 

— Sind der Bundesregiemng Daten über die Zahlen der jähr- 
lichen Flugbewegungen auf diesen Strecken im Bereich 
des Standortgeländes bekannt? 

— Wie hoch sind diese für die einzelnen auf geführten Tief- 
flugstrecken? 

— Um welche Flugzeugtypen handelt es sich mit welchem 
AnteU am gesamten Verkehrsaufkommen? 

— Mit welcher Bewaffnung können diese ausgerüstet sein? 

18. Die Betreiberfirma DWK beabsichtigt, im Trockenlager selbst 
weitgehend auf Reparaturmöglichkeiten zu verzichten imd 
statt dessen normalbetrieblich oder nach Störfällen beschä- 
digte Dichtungssysteme nach Rücktransport der betroffenen 
Behälter im Kernkraftwerk auszutauschen. 

Für welche AKW's ist der Rücktransport schadhafter Castor- 
Behälter genehnügt, für welche die Genehmigung beantragt? 

19. Wie ist nach Ansicht der Bundesregierung heute sicherzustel- 
len, daß auch nach Lagerzeiten von bis zu 40 Jahren ein 
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solcher Rücktransport und eine Reparatur in den betreffenden 
Kernkraftwerken möglich sein wird? 

20. Welche normalbetrieblichen Emissionen oder Störfälle kön- 
nen beim öffnen solcher Behälter mit u. U. stärker beschädig- 
ten Brennelementen im Kernkraftwerk auftreten? 

Sind dazu Gutachten angefertigt worden? 

Wenn ja, in welchem Maße sind diese bei der Genehmigungs- 
entscheidung in die Abwägung eingeflossen? 

In den Sicherheitsgutachten der Bundesanstalt für Material- 
prüfung und des TÜV Hannover zu den Trockenlagern Ahaus 
und Gorleben werden der DWK in einem beunruhigenden 
Maße falsche Annahmen, Rechenverfahren und Ergebnisse 
nachgewiesen. So kommt die DWK bei der Bestimmung der 
Temperaturen innerhalb der eingelagerten Behälter zu Wer- 
ten, die sicher unterhalb der einzuhaltenden Grenztempera- 
turen von 390 ®C liegen, der TÜV erhält hingegen Tempera- 
turen von beispielsweise 461 °C. Während die DWK für die 
Arbeiter eine mittlere jährliche Personendosis von 560 mrem 
durch die Einlagerungsvorgänge errechnet, erwartet der TÜV 
Belastungen von 1 rem pro Jahr. Diese Beispiele ließen sich 
fortsetzen. 

21. Wie beurteilt die Bundesregierung angesichts dieser zahlrei- 
chen inhaltlichen Fehler im Antrag der DWK deren Fach- 
kunde, die ja eine wichtige Genehmigungsvoraussetzung des 
Atomgesetzes darstellt? 

22. Welche Schulungsmaßnahmen/Lehrgänge erwägt die Bun- 
desregierung als Auflage, um den Betriebsmannschaften der 
Trockenlager vor Einlagerungsbeginn die notwendige Fach- 
kenntnis zu vermitteln? 

23. Durch welche unabhängigen, auch von der Bevölkerung 
überprüfbaren Kontrollen wird sichergestellt, daß die bei der 
Lagerung einzuhaltenden Grenzwerte nicht überschritten 
werden, da die DWK angesichts der vielen in der Begutach- 
tung nachgewiesenen Fehler dazu nicht in der Lage sein 
wird? 

Nach dem jetzigen Planungsstand soll das bei der Wiederauf- 
arbeitung der abgebrannten Brennelemente anfallende Pluto 
nium bevorzugt in der Form von Misrhoxid- Elementen wie- 
der in Leichtwasserreaktoren eingesetzt werden. Eines der 
zwei thermisch spaltbaren Plutoniumisotope stellt dabei dar, 
Pu-241 dar, das aber mit einer Halbwertzeit von 14 Jahren 
relativ rasch zerfällt. Dies hat bekanntlich zur Folge, daß die 
Rückführung wiederaufgearbeiteten Plutoniums in Leicht- 
wasserreaktoren physikalisch und ökonomisch imniei unat* 
traktiver wird, je länger die Zwischenlagerzeit vor der Wie- 
deraufarbeitung beträgt. 

Gerade für die Trockenlager Ahaus und Gorleben aber ist 
schon jetzt absehbar des frühestens Mitte der 90er Jahre zu 
erwartenden Betriebsbeginns einer bundesdeutschen WAA 
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und des dann angefallenen Atommüllberges, daß dort einge- 
lagerte Brennelemente Zwischenlagerzeiten bis zu mehreren 
Jahrzehnten aufweisen werden. 

24. Kann die Bundesregierung ausschüeßen, daß diese Zwischen- 
lager durch das Stellen von Folgeanträgen der Betreiber aus 
technischen oder wirtschafthchen Gründen zu Endlagern 
unlfunktioniert werden? 

25. Welchen Zeitraum einer Trocken-Zwischenlagerung hält die 
Bundesregierung aufgrund ihres jetzigen Kenntnisstandes für 
maximal sicherheitsmäßig unbedenklich und wie begründet 
sie dies? 

26. Plant sie, diesen Zeitrahmen in Form einer Auflage als Gren- 
zwert den Betreibern solcher Trockenlager verbindlich vorzu- 
schreiben? 

Bonn, den 21. Juiü 1985 

Schulte (Menden) 

Hönes, Schmidt (Hamburg-Neustadt) und Fraktion 
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